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Procesos 

Descripcion 

0 

Apertura instantanea de VA 

0-1 

Admision aire combustible 

1 

Cierre instantaneo de VA 

1-2 

Compresion adiabatica 

2 

Salto instantaneo de chispa 

2-3 

Combustion a volumen cte. 

3-4 

Expansion adiabatica 

4 

Apertura instantanea de VE 

4-1 

Rechazo de calor a V cte. 

0-1 

Barrido de gases de comb. 

0 

Cierre instantaneo de VE 


Vc Volumen de camara de combustion 
Vd Volumen desplazado; Vd = V r V 2 
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CtO 

Empteza lo carrero 
de sdm preside 
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Chi spo 


(c) 

Empiezo la co- 
rrera motriz o 
de potencio 



Valvufo de es- 
obierta 


td> 

Erfipieza la c a- 
rrera de ex pul - 
sidn o escope 
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El calor suministrado a V cte. (2-3) 


( ls= C vi J \~ T i) 

El calor retirado a V cte. 


J 


kg 

(4-1) 


Qr = C V (T 4 — 7J) 


kg 


El trabajo del ciclo 


W = q s 



R 


k - 1 


[(7- 3 -7- 2 ) 


kg 

(T 4 -T t )] 


El rendimiento del ciclo 






Como los procesos de compresion 
y expansion se relacionan por: 


7) 

h 

T, 


\ V 2j 


k - 1 


= £ 


Ar-l 


/c-1 




= £ 


k-l 


Puesto que v 1= v 4 y v 2 = v 3 

t l= t l 

T, T 4 
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Donde: 



relation de compresion 




1 


£ 


k-\ 


El volumen desplazado: 


El volumen desplazado en la 
unidad de tiempo es: 




2 n 

T 


Siendo : 


t = tiemposdel motor 
n = r.p.m. 

L = Carrera del piston 
d = Diametrodel tilindro 

La presion media del motor: 


W 
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